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Vantana


General Vantana führte sein Bataillon mit samt 1.000 Soldaten zur
Hauptstadt der Koleken, Lenza, die noch nicht kapitulierte. Die
Tage waren lang, die Soldaten zermürbt und der Weg mit Blut
gesäumt. Keine Frage, General Vantana war ein Mann des Krieges,
erfahren im Töten und Ermorden, wie kein zweiter.

Der Kanzler hatte ihm angeordnet, Lenza einzunehmen. Das
Unterwerfen der Koleken und der Sieg, waren dem Kanzler wichtiger
als die Mittel dazu. Auch hatte der Kanzler diesen Krieg gegen die
Koleken angezettelt, da diverse Partisanen, unter denen sich einige
Koleken befanden, viele Verbrechen gegen die Bevölkerung
verübten.

Vantana ließ seine Artillerie-Geschütze positionieren, die Truppen
rasten und den Melder zu sich rufen. Eine Korrespondenz mit dem
Kanzler war nötig.
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